令 和 3 年 产 大 豆 外 放射 性 物质 检查 中 结果 [了 W 丈 (第 4 报 ) 


【要 中 】 
分 和 3 年 产 大 豆 中 放射 性 物质 检查 计 夯 己基 汪 才 、4 栓 体 六 汪 WW 世 检查 在 


宕 施 L、 以 下 中 精 果 记 办 0D 款 关 。 









































检查 结果 一 览 
测定 值 ( 举 位 : Ba/kg) 
No. 生产 地 栓 体 作成 日 放射 性 七 之 卢 和 人 
CS-134 Cs-137 | 计 
不 检 出 不 栓 出 不 检 出 
1 盛 11 月 22 | 
人 (<4. 6) | aT | 
| 不 模 出 不 检 出 不 检 出 
2 11 月 22 
Te | 有 (<3. 8) | (<3.6) (<7. 4) 
不 检 出 不 栓 出 | ”不 栓 出 
3 金 分 贿 11 25 
| | 人 上 A (<4. 2) (C8. 1) 
4 陡 前 高 田 市 11 月 25 日 ie 3. 1 3. 1 
(<4. 3 



































(参考 ) 食品 生生 法 上 四 基准 值 (一 般 食品 ) 放射 性 世 之 上 人 A (Cs-134 上 Cs-137 四 计 ) : 100Ba/kg 
( 注 1) 「 测 定 值 ] 栏 D ( ) 内 二 检 出 限界 值 
(T 检 出 限界 」 革 、 测 定 记 节 思 工 放 射 性 物 里 套 检 出 到 音 吾 最 小 值 D 世上 下 计 。 放 射 性 物质 四 特 
性 上 L 工 、 同 忆 机 器 芝士 将 测定 到 由 模 体 忆 工 区 检 出 限界 值 法 变动 未 放 ) 
( 注 2 ) 检查 机 关 : 日 本 开 境 科学 贿 
( 注 3) 测定 机 器 : 分 儿 了 3 二 夕 人 半导体 检 出 器 


担当 : 农 产 园 芸 课 水田 农业 担当 佐 之 森 
Tel 019-629-5708 Fax 019-651-7172 


【参考 】 今 和 3 年 产 大 豆 办 放射 性 物质 检 查 只 喧 施 状况 





[检查 未 实施 市 果 村 
局 核查 志 施 济 必 市 町村 
一 | 检查 左 突 施 雁 W 市 町村 





※ ” 仿 和 3 年 度 注 检查 千 果 判 明 前 出 荷 自 肃 法 窒 施 工交 六 夹 世 人 。 


